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本标 准的全 部技术 内 容为强 制性。 

本 标准修 改采用 BSEN71-4:2007 《玩 具安全 化 学和类 似活动 的实验 玩具》 。 
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— 修改 了护目 器的冲 击试验 方法； 

— 调 整原正 文部分 5. 2. 6 "硼硅 酸玻璃 密度测 定鉴别 方法" 为附录 B。 

本标准 的附录 A、 附录 B 为规 范性 附录。 
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玩 具安全 化学及 类似活 动的实 验玩具 

1 范围 

本标 准规定 了化学 和类似 活动的 实验玩 具中可 使用的 特定物 质和配 制品及 其最大 用量。 同时规 
定 了该类 玩具的 标注、 内容物 清单、 使 用说明 和用于 实验的 设备的 要求。 
本 标准适 用于化 学实验 玩具及 其附加 装置。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 其 随后所 
有的 修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓励根 据本标 准达成 协议的 
各 方研究 是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 标准。 

GB/T 531 橡胶袖 珍硬度 计压入 硬度试 验方法 (idt ISO 7619) 

GB 5296.5 消 费品使 用说明 第 5 部分： 玩具 

GB 6675 国 家玩具 安全技 术规范 

GB 13690 常 用危险 化学品 的分类 及标志 

ISO 868 塑料和 硬橡胶 使用 硬度计 测定压 入硬度 

ISO 8317 防儿 童拆开 的包装 可重新 盖紧包 装的要 求和试 验方法 

3 术语 和定义 

下列 术语和 定义适 用于本 标准。 

3. 1 

化学实 验玩具 chemistry set 

包含一 种或多 种化学 物质和 / 或化学 配制品 的实验 玩具， 无 论是否 带有用 于化学 实验的 设备。 
注： 此定 义也适 用于矿 物学、 生 物学、 物 理学、 显微镜 方法、 环 境科学 等领域 的实验 玩具， 只要 它们含 有一种 
或 多种化 学物质 及化学 配制品 。 

3. 2 

附 加装置 supplementary set 

与 成套化 学实验 玩具一 起使用 的化学 装置。 

4 化 学物质 

4. 1 只有表 1 和表 2 中 的化学 物质、 化 学配制 品和指 示剂可 用于化 学实验 玩具， 其使 用量不 得超过 
该表中 规定的 限量。 以溶液 形式提 供的指 示剂， 其 固体含 量不应 超出表 2 规定的 限量。 

玩 具中若 含有危 险性的 化学物 质和配 制品， 应 在其容 器上作 相应的 标注。 
注 1: 所用的 化学品 的质量 应符合 实验的 要求， 特 别是不 应含有 会引起 不明确 反应和 危险的 杂质或 组分。 
注 2: 书、 印泥 或画卷 中不会 渗出的 指示剂 远低于 相关的 毒物学 标准， 其 使用量 不受表 2 限制。 
4.2 变性甲 基化酒 精和表 3 中列 举的试 剂可以 按规定 使用， 但不 应与玩 具一同 提供。 
4.3 除表 1 和表 2 外 的其它 物质不 应与玩 具一同 提供。 但是， 在 使用说 明中可 以规定 使用不 属危险 
性 物质的 其他物 质或配 制品， 例 如糖。 



表 1 化学 物质和 配制品 的限量 与危险 性类别 



化学 物质和 配制品 


每 套玩具 中的最 
大用量 


危险 性类别 
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a 化 学文摘 服务处 （CAS) 登记 号码仅 作资料 使用。 
b 除标 注的物 质外， 其他 物质按 IUPAC 规则 命名。 
c 每 套玩具 中仅能 使用一 种这类 物质。 
d 仅 用于供 12 岁以 上儿童 使用的 玩具。 
6 变 性酒精 （乙醇 ）。 

r "有 害" 适用 于碘， 不 适用于 其乙醇 溶液。 
s 物质 的分类 应与依 据厂商 资料进 行最严 格的自 我分类 一致。 
h 危 险性标 志参照 GB 13690。 
1 应给 出以下 风险警 示和安 全提示 短语： 
丁香油 风险 警示： 可能会 导致皮 肤过敏 
安全 提示： 避免 与皮肤 接触。 



表 2 指示剂 的限量 与危险 性类别 



指示 剂名称 


每套玩 具中的 
最 大用量 


危险 性类别 


CAS 登记号 a 


曙红 （四 溴荧 光素） 


lg 


刺激性 


17372-87-1 


碘 （2.5% (m/V)) 的 碘化钾 （2.5% 


10mL 


有害 e 
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8 化 学文摘 服务处 （CAS) 登记 号码仅 作资料 使用。 






b 除标 注的物 质外， 其他 物质按 IUPAC 规则 命名。 






c "有 害" 适用 于碘， 不 适用于 其乙醇 溶液。 






d 物质 的分类 应与依 据厂商 资料进 行最严 格的自 我分类 


一致。 




6 危 险性标 志参照 GB 13690。 









表 3 化 学实验 玩具中 不得提 供但允 许使用 的 试剂最 大浓度 和危险 性类别 



试 剂名称 


最 大浓度 


危险 性类别 


CAS 登记号 3 


氨水 


2 mol/L 


刺激性 


1336-21-6 


盐酸 


2 mol/L 


刺激性 


7647-01-0 


过 氧化氢 b 


1 mol/L 




7722-84-0 


氢氧化 钠溶液 


1 mol/L 


腐蚀性 e 


1310-73-2 


8 化 学文摘 服务处 （CAS) 登记 号码仅 作资料 使用。 




b 过氧 化氢的 浓度为 3% (V/V) 的 溶液。 






c 危 险性标 志参照 GB 13690。 
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5 设备 

5. 1 一 般要求 

化 学实验 玩具应 附使用 说明， 使用说 明中应 描述完 成实验 所需的 容器、 护 目器和 必要的 试验管 

架。 

附加 装置应 按条款 8 列明 内容物 清单， 并按 6.3.3 作 标注。 

所有指 定的实 验应由 生产厂 家作出 评价， 特别 是实验 所产生 的物质 的量不 应危害 健康。 
注： 应详细 描述玩 具使用 过程特 别是实 验过程 中产生 的巳知 危害。 （例如 ： 化学品 和玻璃 器皿的 操作， 沸腾延 
迟， 冷凝 水回流 到过热 的玻璃 器皿， 气体 变化以 及加热 炉和其 他加热 装置的 操作。 ） 
5.2 容 器和玻 璃器皿 
5. 2. 1 试管 

5.2.1.1 用 于加热 的试管 

使用说 明书中 如包含 试管加 热的化 学实验 玩具， 其中 所有用 于做加 热实验 的试管 应用耐 热性的 
硼硅酸 盐玻璃 制成。 硼硅 酸盐玻 璃测试 鉴别按 照附录 B 进行。 

用于加 热的玻 璃试管 的长度 应大于 110mm, 内径 应大于 15mm。 
5.2.1.2 不用 于加热 的试管 

使用 说 明 中包 含不用 于 加热化 学实验 的试管 以及 玻璃试 管不是 用硼硅 酸盐玻 璃制成 时， 玩具中 
所有 的试管 应依照 6.2 进 行标注 。 

不 用于加 热的玻 璃试管 （例如 ： 非化 学实验 用途的 试管） ， 长度应 不大于 90mm， 内径应 不大于 
12mm。 

5.2.2 其他玻 璃器皿 

使用 说明书 中如包 含玻璃 器皿加 热化学 实验的 玩具， 其中所 有用于 加热的 器皿应 用耐热 性的硼 
硅酸 盐玻璃 制成。 硼硅 酸盐玻 璃测试 鉴别按 照附录 B 进行。 
以上 要求不 适用于 以加热 使其弯 曲为目 的的玻 璃管。 

不 用于加 热的其 他器皿 如果外 观和形 状可能 被误当 作是可 加热容 器的， 应依照 6.2 进行 标注。 
5.2.3 试 剂容器 

试剂容 器应从 尺寸和 形状上 区别于 实验用 的玻璃 器皿， 避免 在实验 中被误 当作实 验用的 玻璃器 
皿 使用。 

所 有的容 器应抗 冲击， 按 下述方 法进行 测试时 不应有 破损、 裂缝或 渗漏。 

从 （850±50) mm 的高度 以最不 利的方 位跌落 到一块 置于硬 质水平 面上的 4mm 厚 不锈钢 板上， 该 
不 锈钢板 上涂有 2mm 厚的 涂层， 具有肖 氏硬度 （75±5) 度 的硬度 （依照 ISO 868 或 GB/T 531 测试） 。 
重复 跌落共 5 次。 肉眼观 察容器 是否有 破损、 裂缝或 渗漏。 
5.2.4 盖子 

盖子应 符合下 列要求 之一。 
—— 符合 ISO 8317 的 要求； 

需要 两个独 立的动 作才能 打开： 一个垂 直向下 的压力 和一个 顺时针 或逆时 针方向 （齿状 
接口） 的 力矩。 依 照附录 A 中 A.1 (盖 子测 试方法 A) 进行 测试， 盖子 不应被 打开； 
应包 含一个 内塞， 需用 外用工 具才能 打开。 盖子只 能用特 制的专 用工具 才能被 打开。 依 
照附录 A 中 A.2 (盖 子测 试方法 B) 进行 测试， 盖子 不应被 打开。 
此外， 用于装 液体的 容器的 盖子依 照附录 A 中 A.3 (盖 子测 试方法 C) 进行 测试时 不应有 破损、 
裂缝或 渗漏。 

注： 此 测试的 目 的是为 了 防 止幼儿 接触此 类产品 中 的化学 物质。 
5.2.5 空容器 

供储存 试剂用 的空容 器的最 大容量 按照表 4 的 要求， 分别不 应大于 50mL 和 100mL。 
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表 4 储存 试剂用 的空容 器的最 大容量 （见表 3) 



试剂 


最 大容量 


氨水， 2mol/L 


50mL 


盐酸， 2mol/L 


lOOmL 


过氧 化氢， lmol/L 


lOOmL 


氢 氧化钠 溶液， lmol/L 


lOOmL 



5.3 移 液装置 

移 取液体 时不能 使用嘴 吸的移 液管。 如 有移取 液体的 需要， 应提供 一种无 法用嘴 吸的机 械移取 
方式， 例如： 带固定 滴头的 滴管。 
5.4 试 管架和 试管夹 

当盛 5mL 水 的一只 试管放 置于试 管架最 外层的 孔位， 并倾斜 15° 时， 试管 架不得 翻倒。 

当实 验进行 过程中 需要加 热时， 应 配备适 用的试 管夹。 
5.5 护目器 

护 目 器从 功能和 设计上 应能最 大程度 地保护 眼睛。 

护 目器的 透明材 料依照 GB6675 仿制 防护玩 具的冲 击测试 时应不 破裂。 

如果 实验玩 具不含 供成年 监督人 用的护 目器， 应在 外包装 上依照 6.3.2 进行 标注。 

6 标注 

6. 1 一 般要求 

标注 应符合 GB5296.5 的规定 。 
6. 2 单个容 器和玻 璃器皿 的标注 

6. 2. 1 用于装 化学物 质或配 制品的 单个容 器应标 注下列 信息： 

a) 表 1、 表 2 或表 3 中 列出的 化学物 质或配 制品的 名称； 

b) 表 1、 表 2 或表 3 中 列出的 属危险 物质的 化学物 质或配 制品， 应用文 字标注 相应的 危险性 类别， 
对氧 化性、 腐 蚀性、 易燃 固体、 遇湿 易燃、 易燃 液体、 有毒等 危险性 类别还 应按照 GB13690 标识危 

险品标 志 。 

注 ： 化 学物质 和配制 品 的俗名 可 以标在 容器上 。 
6.2.2 不用 于加热 的玻璃 器皿上 应标注 

― "禁 止加 热"。 
6.3 外部 包装上 的标注 

6. 3. 1 外部 包装上 应依照 GB5296.5 标注生 产者、 经 销者的 名称和 地址。 
6. 3. 2 外部包 装上还 应标示 下列警 告语： 
一 "警告 ： 仅供 10 岁以 上儿童 使用； 仅在 熟悉预 防措施 的成人 严格监 督下使 用。" 
一 "注意 ： 包 含具有 安全危 害的化 学品。 

使用 前请 阅 读说 明 书 ， 依照说 明 进行操 作并保 留 说 明 书 供参考 。 
化学 品 不得 接触身 体的任 何部位 ， 特别是 眼睛和 嘴部 。 
实验 应远离 幼儿和 动物。 
化学 品应存 放在儿 童不可 触及的 地方。 " 
必要时 （见 5.5) 在外 包装上 标示： 
"不 包括供 成年监 督人使 用的护 目器。 " 
注： 如有 必要， 生产 厂家可 在安全 警示中 确定年 龄组为 10 岁 以上。 
含高锰 酸钾的 玩具， 安全 警示中 的年龄 组应为 12 岁及 以上。 
6.3.3 此外， 附 加装置 在外部 包装上 应标示 下列警 告语： 

一 "注意 ： 本附加 装置不 包括完 成实验 所需的 全部设 备和化 学品。 
完 成实验 需要全 套化学 设备。 " 
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7 带警 告和急 救信息 的内容 物清单 

内 容物清 单应包 括下列 信息： 

a) 一份所 提供的 化学品 清单， 至少 包括其 名称及 用量。 

b) 适于 每种特 定物质 的风险 警告、 安 全提示 短语。 

c) 生产厂 家提供 的空白 位置， 供填写 当地毒 物中心 （急救 中心） 或医院 的电话 号码， 以 备不慎 
吸 入有毒 物质时 使用。 

d) 一般的 紧急救 护资料 如下： 

"如 果触及 眼睛： 用大量 水冲洗 眼睛， 必要 时使眼 睛张开 冲洗， 并立即 就医。 
如果 咽下： 用 水漱口 并喝一 些干净 的水， 不 要引起 呕吐。 并立即 就医。 
如果 吸入： 将人转 移到通 风处。 

如 果触及 皮肤并 烫伤： 用 大量水 冲洗受 伤部位 5 mino 

如有 疑虑， 立即 就医， 就医 时携带 化学品 和装化 学品的 容器。 

如果 受伤： 立即就 医。" 

注： 紧 急救护 资料也 可以放 在实验 操作说 明 书中。 

e) 必要 时需要 提供特 殊的紧 急救护 资料。 

8 使用 说明书 

8. 1 —般 说明 

使用 说明书 应使用 规范的 汉字。 

6.3 条规 定的外 包装上 的标注 应重复 写在使 用说明 书的封 面上。 

使用 说 明 书 的第一 页应包 含该产 品 的 内 容 物清单 。 清 单信息 应参照 8.2 和 8.3 条 的要求 。 
应详细 描述每 项实验 的操 作过程 。 

适当的 时候， 应 在实验 操作过 程描述 中增加 适于每 种特定 物质的 风险、 安 全措施 短语和 发生可 
预知的 事故时 的急救 信息。 

还应 给出使 用过的 化学品 的处置 信息， 包 括不是 与玩具 一起提 供的、 但在 实验过 程中要 用到的 
物 质和配 制品。 应强 调处置 这些物 质的必 要性， 例如： 进行实 验用的 食品。 

化 学品的 处置说 明应参 考国家 关于同 类物质 处理的 规章。 

说 明书内 页应包 含如下 信息： 

a) 成人监 督忠告 （见 8.2); 

b) 第 7 条中 要求的 信息； 

c) 安 全规则 （见 8.3)。 
8.2 成人监 督忠告 

成人忠 告应包 括如下 内容： 

"a) 阅读 说明， 安全 规则， 急 救资料 并参照 执行， 保留说 明书供 参考。 

b) 不正 确地使 用化学 品会引 起受伤 并危害 健康， 只能 进行说 明书中 列举的 试验。 

c) 本化学 实验玩 具仅供 10 岁 以上儿 童使用 （特定 情况下 仅适合 12 岁 以上儿 童使用 ）。 

d) 因儿童 的能力 是有差 异的， 即使 是在同 一年齢 组内， 成年 监督人 应判断 哪些实 验对儿 童是适 
合的、 安 全的。 说明书 应能使 监督者 评估任 何一个 实验对 特定儿 童的适 合性。 

e) 在开 始实验 之前， 成年监 督人应 与儿童 或儿童 们讲述 警告内 容和安 全防护 资料， 特别 要注意 
酸、 碱和 可燃性 液体的 操作。 

f) 实 验进行 的场地 要远离 食品贮 存处， 周围 不应有 任何障 碍物。 照明， 通风要 良好， 靠近 水源。 
实 验台应 坚固， 桌面 耐热。 

g) 加热炉 使用说 明。" 
8.3 安 全规则 

应 列明以 下安全 规则： 
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- "使 用前 请阅读 说明， 依照说 明进行 操作并 保留说 明书供 参考。 
注意： 幼儿、 动物和 未戴护 目器的 人要远 离实验 区域。 
注意： 实验时 要戴护 目器。 

注意： 化学 实验玩 具要存 放在儿 童不可 触及的 地方。 

注意： 使用 后要清 洗所有 设备。 

注意： 使 用后盖 紧瓶盖 并适当 储存。 

注意： 实验完 成后要 洗手。 

注意： 不要 使用不 是玩具 配套的 设备。 

注意： 不要 在实验 区域吃 东西， 喝水或 吸烟。 

注意： 不 要让化 学品接 触眼睛 或嘴。 

注意： 不要将 食品放 在玩具 配备的 容器中 储存。 

注意： 立 即处理 废物。 " 
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附录 A 

(规 范性 附录） 
试剂 容器的 盖子测 试方法 

A.1 盖子测 试方法 A 

打开盖 子然后 盖上， 反 复开关 10 次。 对盖子 垂直向 上施加 （70±2) N 的力， 观 察盖子 是否仍 
密闭。 

对盖子 垂直向 下施加 （30±2) N 的力， 在顺时 针和逆 时针方 向施加 不超过 （0.5±0.05) Nm 的 
力矩， 观 察盖子 是否仍 密闭。 
A.2 盖子测 试方法 B 

用外 用工具 打开盖 子然后 盖上， 反 复开关 10 次， 拿 掉外用 工具， 塞 子应在 锁紧的 位置。 对盖子 
垂直向 下施加 （30±2) N 的力， 在顺 时针和 逆时针 方向分 别施加 不超过 （0.5±0.05) Nm 的 力矩拧 
至一 整圈， 观 察盖子 是否仍 密闭。 

对盖子 垂直向 上施加 （70±2) N 的力， 观 察盖子 是否仍 密闭。 使用 外用工 具并在 盖子最 容易被 
打开 的方向 上施加 10N 的力， 观 察盖子 是否仍 密闭。 
A.3 盖子测 试方法 C 

向 容器注 入容器 体积四 分之三 的水， 盖上 盖子。 将充水 的容器 倒置， 盖子 向下， 使从 （850±50) 
mm 的高 度跌落 到一块 置于硬 质水平 面上的 4mm 厚 不锈钢 板上， 该不 锈钢板 上涂有 2mm 厚的 涂层， 具 
有肖 氏硬度 （75±5) 度 的硬度 （依照 ISO 868 或 GB/T 531 测试 ）。 重复 跌落共 5 次。 肉眼 观察盖 
子 是否有 破损、 裂缝或 渗漏。 
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附 录 B 

(规 范性 附录） 
硼硅酸 盐玻璃 的密度 测定鉴 别方法 

B.1 概述 

本标 准采用 密度测 定方法 鉴别硼 硅酸盐 玻璃。 鉴 别硼硅 酸盐玻 璃的方 法还有 几种， 例如： 折射 

率 测定。 

B.2 仪器 和试剂 

B.2.1 25mL 比 重瓶。 

B.2.2 水浴 装置， 能恒温 （20±1) V。 

B.2.3 去离 子水。 

B.2.4 分析 天平， 精度 0.1mg。 

B.3 步骤 

称量 比重瓶 （mo) ， 取 部分干 净的玻 璃样品 置于比 重瓶中 并称重 （m 2 ) 。 然 后用水 充满比 重瓶， 
放在 （20± 1 ) °C 水 浴中使 瓶内物 体达到 20 °C 。 用水 加满比 重瓶， 从 水浴中 取出， 擦 干外部 并称重 （m 3 ) 。 
清空比 重瓶， 然 后用水 充满比 重瓶， 放在 （20±1) °C 水浴 中使 瓶内物 体达到 20°C。 用水 加满比 重瓶， 
从 水浴中 取出， 擦 干外部 并称重 （ mi ) 。 

玻璃 样品在 20°C 时 的密度 p， 数值以 克每立 方厘米 （g/cm 3 ) 表示， 按下 列公式 计算： 

" ~ (m 「 〜) ~ x 0.9882 
(m 1 -m 3 +m 2 -m Q ) 

式中： 

0.9982 是指 20 °C 水的 密度， 单位为 克每立 方厘米 （g/cm 3 ) ； 

m _ 空比 重瓶的 质量， 单 位为克 （g) ； 

mi —装满 水的比 重瓶的 质量， 单 位为克 （g) ； 

m 2 —装 玻璃样 品的比 重瓶的 质量， 单 位为克 （g) ； 

装玻璃 样品和 水的比 重瓶的 质量， 单 位为克 （g) ； 
注： 玻璃的 参考密 度如下 （表 B.1) ： 



表 B.1 玻 璃的参 考密度 

单 位为： 克每立 方厘米 



玻 璃类型 


窗玻璃 


软苏 打玻璃 
(钠钙 玻璃） 


硼硅酸 盐玻璃 


熔融石 英玻璃 


参 考密度 


2.40 ±0. 05 


2.48 ±0. 05 


2.25 ±0. 05 


2.21 ±0. 05 



